ROZALIA z Nowotnych STEFAŃSKA 


wdowa po maszyniście, 


przeżywszy lat 74, opatrzona św. Sakramentami, zasnęła w Panu 
dnia 30-go listopada 1902 roku. 


W nieutulonym żalu pozostały syn zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Pu- 
bliczność na pogrzeb, który odbędzie się we wtorek dnia 2 grudnia b. r.o godz. 3 popołudniu 
z krypty kościoła XX. Pijarów, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy Jana Wolnego ul. św. Tomasza 4. Filia ul. Kopernika L. 6. Cecionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


